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ROSA GALLICA GUERINIANA, 
LE ROSIER GUERIN, 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier s eléve á deux ou trois pieds, au plus. Les bran- 
ches adultes sont armées d’aiguillons épars , assez forts et 
crochus. Les raraeaux floriféres sont garnis d un grand nom¬ 
bre de petites épines presque droites, entremélées d’aiguillons 
assez rares, pareils á ceux des branches de lannée precedente, 
quoiquun peu moins longs. Les feuilles se composent de cinq 
folióles dun vert-gai, glabres en-dessns, plus pales en-dessous, 
finement et inégalement dentees. Le petiole qui les suppoite 
est glanduleux, garni de plusieurs aiguillons, lesquels séten- 
dcnt, souvent, jusque sur la nervure principale de la folióle 
impaire: asa base sont deux stipules bifides, pointues au som- 
met, denticulées en leur bord. Les fleurs, assez généralement 
solitaires, naissent á fextrémité des rameaux qui croissent le 
Ion» des branches: elles sont soutenues par des pédoncules 
allongés, garnis de petits poils rudes au toucher, éntremeles de 
quelques glandes sessiles. Le tube du cálice est globuleux et 
elabre. Les divisions du limbe sont glabres a lextérieur et co- 
tonneuses á lintérieur. Corolle de huit á dix rangs de pétales, 
d’une belle couleur violette au sommet, et á peu prés rose 
vers fonglet, irréguliérement échancrés; ceux du centre, roules 
et chiffonnés, permettent á peine d’apercevoir ce qui reste des 
étamines. Fruit rouge a la maturité. 





















































































































